Za spokój duszy S. p. 


Dr MICHAŁA HŁADIJA 


długoletniego Naczelnego Lekarza Szpitala 00. Bonifratrów w Krakowie 


odbędzie się 
jako w drugą rocznicę śmierci 
w sobotę dnia 8-go lutego 1936 roku o godzinie 9-tej rano 
w kościele OO. Bonifratrów 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


na które Rodzinę, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego oraz pobożną Publiczność zaprasza 


Konwent OO. Bonifratrów 
i Lekarze Szpitala 


poeRzeowy „GONCORDIA” 
JANA WOLNEGO 


Kraków, pl. Szczepański 2. — Tel. 103-31. 


